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Taşova'da Orman Yangını 
Taşova ilçesi Herizdağı mevkisinde 27 Temmuz 2012 günü çıkan orman yangını söndürüldü. 


Edinilen bilgiye göre, Herizdağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını 
Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 
müdahalesi ile söndürüldü. 


Yaklaşık 3 bin metrekare alanın zarar gördüğü belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Muhabir: Tevfik Öztürk 


Yayıncı: Dilek Sezen - Amasya 


http://www.haberler.com/tasova-da-orman-yangini-3818500-haberi/ 
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